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TABLES OF PUFF COUNT, CO, CPM, AND NICOTINE OP THE 
1976 AMERICAN MONITOR SMOKED DURING THE WEEK OF 
_JANUARY 29, 197 9 __ 



Table 

1 



Date of Analysis 



01/29/79 



Pad Number 

1 

2 

3 

4 

Mean Puff/Cig. 

8.7 

8.8 

8.6 

8.8 

Mean CO/Cig. (mg) 

21.5 

19.9 

20.8 

21.5 

Mean CPM/Cig. (mg) 

17.9 

16.8 

17.4 

17.7 

Mean Nic./Cig.(mg) 

1.33 

1.28 

1.30 

1.31 


Table 

2 

01/30/79 


Pad Number 

5 

6 

7 

8 

Mean Puff/Cig. 

8.4 

8.3 

8.8 

8.5 

Mean CO/Cig. (mg) 

20.3 

21.2 

21.9 

20.0 

Mean CPM/Cig. (mg) 

16.5 

16.9 

16.8 

16,3 

Mean Nic./Cig. (mg) 

1.26 

1.29 

1.25 

1.25 


Table 

3 

01/31/79 


Pad Number 

9 

10 

11 

12 

Mean Puff/Cig. 

8,8 

8,9 

8.7 

8,8 

Mean CO/Cig. (mg) 

21.1 

19.8 

20.7 

19.4 

Mean CPM/Cig. (mg) 

17.6 

17,3 

16.9 

16.9 

Mean Nic./Cig- (mg) 

1.35 

1.25 

1.20 

1.29 


Table 

4 

02/01/79 


Pad Number 

13 

14 

15 

16 

Mean Puff/Cig. 

9.0 

8.7 

9.0 

9.1 

Mean CO/Cig. (rag) 

20.6 

22.5 

19.7 

19.4 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/ftyk0001 
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02/01/79 

Mean CPM/Cig. (mg) 

17.5 

18.2 

16.3 

16.1 

Mean Nic./Cig. (mg) 

1.26 

1.37 

1.28 

1.31 


Table 5 


02/02/79 


Pad Number 

17 

18 

19 

20 

Mean Puff/Cig, 

8.9 

9.0 

8.6 

8.6 

Mean CO/Cig. (mg) 

21.1 

22.6 

21.5 

23.1 

Mean CPM/Cig. (mg) 

16.6 

18.1 

16.3 

17.0 

Mean Nic./Cig. (mg) 

1.29 

1.33 

1.25 

1.26 

Mean Weight = 1. 

071 g/cig 






No. of 

Mean & Std, Dev 


% Rel SD 

Observations 

Puff Count/Cig. 

8.8 + 0.21 


2.39 

20 

mg CO/Cig. 

20.9 + 1.08 


5.14 

20 

mg CPM/Cig. 

17.1 + 0.63 


3.70 

20 

mg Nic./Cig. 

1.29+ 0.04 


3:15 

20 


PM3000878445 


Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/ftyk0001 



